” 


Aldosivi 


13/09/2027 às 14:15 
A Néstor Fabián Pitana 


O estádio José maria Minetia (Mar det Ptotay 


CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 11 RODADA 


Godoy Cruz 


> Guillermo Pereira 


Joaquín Indacoechea 


Valentin Burgoa 


+3) Sebastián Lomónaco 
+% Ezequiel Bullaude 


Martin Cauteruccio (pênalti) 3» 


Aldosivi 
59 


502 


Aldosivi 


25. José Devecchi 
6. Fabricio Coloccini 
13. Emanuel Insua 
21. Emanuel lfiguez 
26. Emiliano Insúa (0) 
45. Gaston Gil Romero 
410, Francisco Grahl 
4 24. Gastón Lódico 
4 36. Joaquín Indacoechea & 
7. Federico Andrada 
77. Martin Cauterucdo q 


35. Fabian Assmann 
4. Rufino Lucero 
19. Marcos Miers 
28, Fernando Román Villalba 
18. Javier Iritier 
17, Franco Perinciolo 
123 Lautaro Guzmán 
133. Leandro Maciel 
11. Lautaro Rinaldi 
29. Uriel Ramír: ster 
1/30. Franco Pérez 
41. Manuel Panaro 


(5 Elfas López 


Ls Estatísticas 


Godoy Cruz 


Posse de bola (%) 41 


Total de passes 327 


Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 

Escanteios 


Faltas cometidas 


dB Escalações 
Godoy Cruz 


12. Juan Espínola 
3 Leonel González 
15. Damiân Pérez (0) 
22. Gianluca Ferrari 
28. Elias López (3 
45. Nelson Acevedo 
410. Valentin Burgoa & 
11. Martin Ojeda 3 
32. Gonzalo Damián Abrego 
J ai, Facundo Altamira 
45, Tomás Badaloni 


Banco de Reservas 


23. Nelson Ibafiez 
6. lan Escobar 
19. M. Llano Massa 
1 24. Guillermo Ortiz 
1/20. Alan Cantero 
21. Juan Andrés Meli 
14 34 Guillermo Pereira & 
36. Bruno Javier Leyes Sosa 
16. Matias Ramírez 
17. Cristian Colmén 


127. Sebastián Lomónaco 


1 33. Ezequiel Bullaude 4) 





